
85. — MINERVA RADIO. — Mod. «414 Aquilotto » Serie Vittoria. - Camme: corte da 16 a 53 m, e medie da 190 a 580 m. - 

Produzione 1940-1941. - Media frequenza: 470 kHz. - Uscita: 4,5 watt. 







